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Lettre datee du 27 fevrier 2002, adressee au President 
du Conseil de securite par le Secretaire general 


J ai 1 honneur de vous faire tenir ci-joint le texte d’une communication du 
Directeur general de 1 Agence internationale de l’energie atomique, datee du 
20 fevrier 2002 (voir annexe). 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir le porter a Fattention des membres 
du Conseil de securite. 


( Signe ) Kofi A. Annan 
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Lettre datee du 20 fevrier 2002, adressee au Secretaire general 
par le Directeur general de l’Agence Internationale 
de l’energie atomique 

Dans sa declaration du 4 novembre 1994 (S/PRST/1994/64), le Conseil de 
securite a prie l’Agence internationale de l’energie atomique (AIEA) de continuer a 
lui rendre compte de [’application de l’Accord de garanties avec la Republique 
populaire democratique de Coree. La derniere lettre que je vous ai adressee a ce 
sujet date du 2 fevrier 2001. Comme suite a cette lettre, vous voudrez bien trouver 
ci-joint le texte du rapport (GC(45)/26 du 6 aout 2001) que j’ai presente a la 
Conference generale de l’AIEA a sa quarante-cinquieme session ordinaire et de la 
resolution GC(45)/RES/16 adoptee par la Conference le 21 septembre 2001. 

Depuis que je vous ai ecrit le 2 fevrier 2001, l’Agence a maintenu en 
permanence des inspecteurs a Nyongbyon afin de surveiller le gel des reacteurs 
moderes par graphite et des installations connexes, prevu dans le Cadre agree entre 
la Republique populaire democratique de Coree et les Etats-Unis d’Amerique en 
date d’octobre 1994. La Republique populaire democratique de Coree continue de 
n’accepter les activites de controle de 1’Agence qu’au regard du Cadre agree et non 
de l’Accord de garanties conclu avec I’Agence, qui est contraignant et demeure en 
vigueur. 

Dans le rapport sur la mise en oeuvre de l’accord relatif a l’application de 
garanties pour 2000, publie en mai 2001, il a ete indique que l’Agence n’etait 
toujours pas a merne de verifier l’exaetitude et l’exhaustivite de la declaration 
initiate des matieres nucleates faite par la Republique populaire democratique de 
Coree et done de conclure qu’il n’y avait pas eu detournement de matieres 
nucleates. 

En mai 2001, l’AIEA a propose que des mesures concretes soient prises en vue 
de verifier la declaration initiale et s’est declaree prete a commencer les activites 
pertinentes aussitot que possible. A une reunion technique en novembre 2001, la 
Republique populaire democratique de Coree n’a pas accepte de commencer a 
appliquer les propositions concretes que 1’Agence lui avait faites pour la verification 
de 1’exactitude et de l’exhaustivite de sa declaration initiale, faisant valoir comme 
raison principale le retard intervenu dans la mise en oeuvre du Cadie agree entre les 
Etats-Unis d’Amerique et la Republique populaire democratique de Coree. II ne 
faudrait pas perdre de vue que les travaux necessaires pour s’assurer que toutes les 
matieres nucleates soumises aux garanties en Republique populaire democratique 
de Coree avaient ete declarees a l’Agence pourraient prendre trois a quatre ans et 
exigeraient la pleine cooperation de la Republique populaire democratique de Coree. 

En septembre 2001, la Conference generale de l’AIEA a adopte la resolution 
GC(45)/RES/16 dans laquelle elle s’est declaree profondement preoccupee que la 
Republique populaire democratique de Coree continuait de ne pas se conformer a 
l’Accord de garanties qu’elle a conclu avec l’Agence. Elle a egalement note que 
l’Agence n’etait toujours pas en mesure de verifier l’exactitude et 1'exhaustivite de 
la declaration initiale des matieres nucleaires faite par la Republique populaire 
democratique de Coree et a demande instamment a ce pays de se conformer 
integralement a son accord de garanties. Elle a aussi encourage vivement la 
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Republique populaire democratique de Coree a repondre positivement et rapidement 
a la proposition detaillee que l’Agence lui avait faite au sujet des premieres mesures 
concretes a prendre pour creer les conditions generiques pour la verification de 
1’exactitude et de l’exhaustivite de sa declaration initiale. 

Je vous serais oblige de bien vouloir porter le texte de la prdsente lettre et des 
pieces jointes a l’attention du Conseil security, auquel je continuerai de rendre 
compte de revolution de la situation. 


(Sigrte) Mohamed EIBaradei 
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Piece jointe I 



Agence intemationale de I'energie atomique 

CONFERENCE GENERALE 

Quarante-cinquieme session ordinaire de la Conference generale 

Point 21 de I'ordre du jour provisoire 
(GC(45)/1) 



GC(45)/26 
10 aout 2001 

Distr. GENERALE 

franqais 

Original : ANGLAIS 


MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ENTRE L’AGENCE ET 
LA REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE 
RELATIF A L’APPLICATION DE GARANTIES DANS LE CADRE 
DU TRAITE SUR LA NON-PROLIFERATION 
DES ARMES NUCLEAIRES 

Rapport du Directeur general k la Conference generale 


1 Dans la resolution GC(44)/RES/26 du 22 septembre 2000, la Conference generale a 

notamment decide d’inscrire a I’ordre du jour de sa quarante-cinquieme session une question 

intitulee : 

“Mise en oeuvre de l’Accord entre l’Agence et la Republique populaire democratique de 
Coree relatif a l’application de garanties dans le cadre du Traite sur la non-proliferation des 

armes nucleates.” 

Le present rapport a pour objet de foumir des informations a la Conference generale pour 
l’examen de ce point de I’ordre du jour. 
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SITUATION AU MOMENT DE LA QUARANTE-QUATRIEME SESSION ORDINAIRE 
DE LA CONFERENCE GENERALE 

2. Dans le rapport presente par le Directeur general a la Conference generate en 2000 
(document GC(44)/16 du 7 aout 2000), il etait note que E Agence continuait a verifier le gel des 
reacteurs moderes par graphite et des installations connexes de la RPDC. En avnl 2000, les equipes 
des Etats-Unis et de la RPDC avaient acheve la mise sous etui des barres de combustible aui avaient 
pu etre retirees de la piscine de desactivation du reacteur experimental de 5 MWe. Toutefois, la 
cooperation apportee par la RPDC etait restee limitee. Si deux nouvelles series de discussions 
techniques avec la RPDC avaient permis de resoudre certains problemes courants, il n’y avait pas eu 
de progres sur un certain nombre de questions importantes restees en suspens depuis que 1’Agence 
avait commence a verifier le gel, en novembre 1994. Ces questions etaient notamment celles de la 
preservation des informations requises pour verifier 1’exactitude et fexhaustivite de la declaration 
initiale faite par la RPDC en vertu de son accord de garanties (INFCIRC/403); du refus de la RPDC 
d’accepter certaines mesures de garanties a son usine de retraitement; et des limitations imposees en 
ce qui conceme faeces des inspecteurs aux batiments d’appui technique dans des installations 
soumises au gel. En outre, la RPDC n’avait pas autorise 1’Agence a mesurer la quantite totale de 
plutonium contenu dans les barres de combustible use du reacteur de 5 MWe. Dans son rapport, le 
Directeur general notait egalement qu’aucun accord n’etait intervenu sur aucune de ces questions en 
suspens, et il se declarait particulierement preoccupe en ce qui conceme la preservation de toutes les 
informations requises en vue de la verification de la declaration initiale de la RPDC. Dans ce 
contexte, le rapport du Directeur general mentionnait que dans le cas d’un pays ayant des 
installations nucleates importantes, le processus de verification pouvait prendre plusieurs annees 
Par ailleurs, il indiquait que, comme le prevoyait le “Cadre agree” entre la RPDC et les Etats-Unis 
en octobre 1994, la RPDC devra s’etre entierement conformee a son accord de garanties lorsqu’une 
partie importante du projet de REO aura ete achevee et qu’elle devra le faire avant que des 
composants nucleaires cles ne soient livres. Cela exigerait bien entendu que la RPDC coopere avec 
1’Agence afin de permettre la verification de ('exactitude et de fexhaustivite de la declaration 
initiale de la RPDC. Dans son rapport, le Directeur general signalait egalement que conformement 
au “Cadre agree”, la realisation du projet de REO avait demarre en fevrier 2000. Compte tenu de 
ces developpements, le Directeur general reaffirmait que le Secretariat souhaitait que les travaux sur 
les questions en suspens progressent. 

3. Comme suite au rapport du Directeur general publie sous la cote GC(44)/16, la Conference 
generale a adopte la resolution GC(44)/RES/26. Dans cette resolution, elle a note avec une 
preoccupation persistante qu’en depit du fait que la RPDC reste partie au TNP, 1’Agence n'est 
toujours pas en mesure de verifier fexactitude et fexhaustivite de la declaration initiale des 
matieres nucleaires faite par la RPDC et ne peut done pas conclure a fabsence de detoumement de 
matieres nucleaires en RPDC. En outre, elle a demande instamment a la RPDC de se conformer 
mtegralement a son accord de garanties avec 1 Agence, de cooperer pleinement et rapidement avec 
1’Agence a la mise en oeuvre de cet accord et de prendre toutes les mesures que 1’Agence peut juger 
necessaires pour preserver toutes les informations voulues pour la verification de fexactitude et de 
1 exhaustivite du rapport initial de la RPDC sur le stock de matieres nucleaires soumises aux 
garanties jusqu’a ce que la RPDC se conforme mtegralement a son accord de garanties. 
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DEVELOPPEMENTS DEPUIS LA QUARANTE-QUATRIEME SESSION ORDINAIRE DE 
LA CONFERENCE GENERALE 

4. Depuis la session de la Conference generale de i’annee demiere, l’Agence a continue a 
maintenir en permanence des inspecteurs en RPDC pour verifier le gel et a en outre centre ses 
efforts sur le travail preparatoire requis pour la verification de l’exactitude et de fexhaustivite de la 
declaration initiate de la RPDC. Deux nouvelles series de discussions techniques ont eu lieu a 
Vienne, du 6 au 9 novembre 2000, et en RPDC, du 23 au 25 rnai 2001. 11 n'y a eu aueun fait 
nouveau important qui amenerait a modifier les analyses presentees au Conseil des gouvemeurs par 
le Directeur general en decembre 2000, en mars 2001 et en juin 2001. L’Agence n’est toujours pas 
en mesure de verifier fexactitude et fexhaustivite du rapport initial sur les matieres nucleaires 
presente par la Republique populaire democratique de Coree (RPDC). 

5. Durant les deux series de discussions techniques susmentionnees, la RPDC a accepte de 
resoudre certains problemes courants. Ainsi, le reconditionnement des scones et des cendres 
contenant de [’uranium en vue de leur entreposage a long terme a 1’usine de fabrication des barres 
de combustible a ete acheve. La RPDC a egalement accorde aux inspecteurs de I’Agence faeces a 
certains batiments techniques des installations soumises au gel, question qui etuit en suspens depuis 
longtemps. En outre, pour ce qui est de la preservation des informations en vue de la venfication de 
la declaration initiale de la RPDC, certains releves techniques conserves dans des installations qui 
sont soumises au gel et d’autres qui n’y sont pas soumises ont ete montres aux inspecteurs de 
l’Agence. Une demande tendant a ce que des scelles de I’Agence soient apposes sur les releves a 
ete rejetee jusqu’ici par la RPDC. L’Agence a reitere ses exigences a la RPDC en ce qui conceme 
la preservation des informations, et e’est mamtenant a la RPDC de faire le necessaire. De plus, la 
RPDC a continue a restremdre 1’application de mesures de garanties importantes, par exemple a 
l’usine de retraitement. 

6. Lors des discussions techniques qui ont eu lieu en mai 2001, l’Agence a presente une 
proposition detaillee pour la verification de l’exactitude et de fexhaustivite de la declaration initiate 
de la RPDC en ce qui conceme le Laboratoire de production d'isotopes (LPI) et pour la verification 
du plutonium dans le combustible use mis sous etui qui est entrepose dans 1’installation du reacteur 
de 5 MWe. II s’agit la des premieres mesures concretes a prendre afin de creer les conditions 
genenques requises pour la venfication de fexactitude et de fexhaustivite de la declaration initiale 
de la RPDC, qui avaient ete exposees lors des reunions techniques de novembre 1999 et de 
mai 2000. L’Agence espere etre bientot a meme de commencer a appliquer ces premieres mesures 
et compte qu’U pourrait falloir jusqu’a un an pour mener cette tache a bonne fin. Ilya peut-etre lieu 
de rappeler qu’a la reunion du Conseil de decembre 2000, le Directeur general a indtque “que les 
travaux requis pour verifier que toutes les matieres nucleaires soumises aux garanties en RPDC ont 
ete declarees a f Agence prendront de 3 a 4 ans et exigeront une cooperation sans reserve de la part 
de la RPDC”. 

7. Lors des discussions techniques, le Secretanat a dit qu'il etait pret a entreprendre ces 
travaux sans delat de maniere a pouvoir verifier a une date rapprochee le respect par la RPDC de 
son accord de garanties. 
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Piece jointe II 



Agence intemationale de I’energie atomique 

CONFERENCE GENERALE 


Quarante-cinquieme session ordinaire 
Point 21 de l’ordre du jour 

(GC(45)/28) 



GC(45)/RES/16 
Octobre 2001 

Distr. GEN&RALE 

FRANCAIS 


MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD DE GARANTIES TNP ENTRE 
L’AGENCE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE 

DE COREE 

Resolution adoptee le 21 septembre 2001. a la dixieme seance pleniere 


La Conference generate . 

a) Rappelant les resolutions du Conseil des gouvemeurs GOV/2636, GOV/2639, 

GOV/2645, GOV/2692, GOV/2711 et GOV/2742, ainsi que ses resolutions 

GC(XXXVn)/RES/624, GC(XXXVm)/RES/16, GC(39)/RES/3, GC(40)/RES/4, 

GC(41 )/RES/22, GC(42)/RES/2, GC(43)/RES/3 et GC(44)/RES/26, 

b) Not an t avec preoccupation l’absence de progres concrets dont le Directeur general a 
rendu compte dans son rapport publie sous la cote GC(45)/26 et dans sa declaration 
liminaire du 10 septembre 2001 au Conseil des gouvemeurs, tout en reconnaissant que 
certains problemes courants ont ete resolus, 

c ) Rappelant en outre la resolution 825 (1993) adoptee par le Conseil de securite de 
1 Organisation des Nations Unies le 11 mai 1993, ainsi que les declarations faites par le 
President du Conseil de securite de l’Organisation des Nations Unies le 31 mars 1994, le 
30 mai 1994 et le 4 novembre 1994, et en particulier la demande tendant a ce que soient 
prises toutes les mesures que l’Agence juge necessaires pour verifier que la Republique 
populaire democratique de Coree (RPDC) se conforme integralement a son accord de 
garanties avec 1’ Agence, 


0226690f.doc 


7 


S/2002/21 


d) Notant que la RPDC est partie au Traite sur la non-proliferation des armes nucleates 
(TNP) et reaffirmant que 1’accord de garanties conclu entre E ATF.A et la RPDC 
(INFCIRC/403) dans le cadre du TNP continue d’avoir force obligatoire et demeure en 
vigueur, 

e) Notant egalement que la RPDC a declare qu’elle a l’intention de se conformer 
integralement a l’accord de garanties et que les discussions se poursuivent entre l’AIEA et 
la RPDC au sujet des questions de garanties en suspens, 

f) Notant avec regret qu’aucun progres substantiel n’a ete realise au cours de ces 
discussions en ce qui conceme des questions importantes, notamment la preservation des 
informations, et que la RPDC a continue de restreindre l’application d’importantes mesures 
de controle, 

g) Notan t que d’autres facteurs, decrits par le Directeur general dans son rapport publie 
sous la cote GC(44)/16 et dans sa declaration limmaire de decembre 2000 au Conseil des 
gouvemeurs, viennent encore souligner qu’il est necessaire que la RPDC coopere 
pleinement et rapidement avec l’Agence en ce qui conceme la verification de l'exhaustivite 
et de 1’exactitude de sa declaration initiale, 

h) Regrettant le retrait de la RPDC de l’Agence, se felicitant de sa participation a 
diverses manifestations recentes auxquelles l’Agence a ete associee et expnmant 1’espoir 
que cette participation incitera a terme la RPDC a adherer de nouveau a l’AIEA, 

1 ) Constatant avec satisfaction que EAgence a presente une proposition detaillee au 
sujet des premieres mesures concretes a prendre pour creer les conditions genenques 
requises pour la venfication de I’exactitude et de l’exhaustivite de la declaration initiale de 
la RPDC, et se felicitant par ailleurs que le Secretariat se declare pret a entreprendre ce 
travail sans attendre, 

j) Prenant note de 1'evolution politique recente en Asie du Nord-Est et expnmant 
Eespoir qu’elle permettra de progresser vers une application integrate des accords 
pertinents, 

1. Approuve vigoureusement les mesures pnses par le Conseil des gouvemeurs et felicite le 
Directeur general et le Secretanat de leurs efforts impartiaux pour mettre en oeuvre V accord de 
garanties entre l’AIEA et la RPDC; 

2. Reconnalt le role important de I’AfEA dans la surveillance du gel d’installations nucleaires 
en RPDC et felicite le Secretanat des efforts continus qu’il deploie pour controler le gel des 
installations specifiees en RPDC comme 1’a demande le Conseil de securite de 1’Organisation des 
Nations Unies; 
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3. Note avec une preoccupation persistante qu’en depit du fait que la RPDC est partie au 
TNP, l’Agence n’est toujours pas en mesure de verifier l’exactitude et l’exhaustivite de la 
declaration initiale des matieres nucleaires faite par la RPDC et ne peut done pas conclure a 
l’absence de detoumement de matieres nucleaires en RPDC; 

4. Se declare profondement preoccupee par le fait que la RPDC continue de ne pas sc 
conformer a l’accord de garanties qu’elle a conclu avec I’AIEA; 

5. Demande instamment a nouveau a la RPDC de se conformer integralement a son accord dt 
garanties, et notamment de prendre toutes les mesures que 1'Agence juge necessaires pour present- 
toutes les informations voulues pour la verification de l’exactitude et de l’exhaustivite de sa 
declaration initiale; 

6. Encourage vivement la RPDC a repondre positivement et rapidement a la proposition 
detaillee que 1’Agence lui a faite au sujet des premieres mesures concretes a prendre pour creer les 
conditions genenques requises pour la verification de l’exactitude et de l’exhaustivite de sa 
declaration initiale; 

7. Decide de rester saisie de cette question et d’insenre a l’ordre du jour de sa 
quarante-sixieme session ordinaire une question intitulee “Mise en oeuvre de l’accord de garanties 
TNP entre 1’Agence et la Republique populaire democratique de Coree”. 


0226690f.doc 


9 




